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Models AR-158, AR-I58C, 
AR-I58H and AR-I58J 


General Description: Portable radio receivers with a maximum output 
power of i*2W. Power supply, D.C., 6V (4 X 1*5 V), or 220/240V 50Hz. 

Frequency Ranges: M.W.: 525-i65okHz. M.B.: 1*6-4MHz. S.W.: 
4-12MHZ. F.M.:88-108M-z. V.H.i: 110-136MHZ. V.H.2:148-174MHz. 

Transistors: TRi (2SC668), TR2(2SC394),TR3 (2SC380), TR4(2SC38o), 
TR5 (2SC380), TR6 (2SC380), TR7 (2SC380), TR8 (2SC380), TR9 (2SA49), 
TR10 (2SA53), TRn (2SB54), TR12 (2SB56), TR13 (2SB33) and TR14 
(2SB33). 
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(F149) Circuit Differences—Models AR-158C, AR-158H and AR-158J 
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Diodes: D1-D6 (IN6o), D8 and D9 (SDiY). 
Thermistor: TH (19D26A). 



(Fi48a) Circuit Diagram—Model AR-158 (Part) 
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(Fi48b) Circuit Diagram—Model AR-158 (Continued) 






